Relevé d'identité bancaire 


Titulaire du compte Domiciliation 

MME SADOUN LARA PARIS CHAILLOT (00415) 

CHEZ MADAME FREDERIQUE REMOND 102 AVENUE KLEBER 

47 RUE DE SEVRES 75116 PARIS 

75006 PARIS 

BIC IBAN 

CRLYFRPP FR98 3000 2004 3000 0007 5091 S79 
RIB 

Banque Indicatif N° Compte Clé RIB 


30002 00430 0000075091S 79 


